BUFFALO 



A 


警告 


ご使用に際してのミ主意事項 


本製品を安全にお使いいただくため、下記ミ主意事 
項を必ずお守りください。 

•本製品を次の場所に設置しないでくださし、。感電•火災の原因 
になったり、製品に悪影響を与える場合があります。 

強い磁界•静電気•震動が発生するところ、平らでないところ、直射日 
光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電•漏水 
の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホ〕リの多いところ 

•本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 

•本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 

•本製品を廃棄するときは地ち自治体の条例に従ってください。 
•異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカルサ 
ポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談くださし、。 


本製品は、 HDMI 出力端子を持つ映像機器や家庭用ゲーム機の映像や音 
声を切り替えて、テレビなどに出力することが可能な HDMI セレクタです。 

• HDMI 端子に対応 

HDM 喘子は、映像と音声を1本のケーブルで接続できます。映像と音声 
はすべてデジタル信号なので、鮮明な映像やクリアな音声を送信するこ 
とがでさます。 

• HDD レコーダや次世代ビデオディスクに対応 

デジタルチューナ内蔵の HDD レコーダなど HDMI 端子付きプレーヤに対 
応しています。 

•ハイビジョン映像、デジタル音声にも対応 

480し 480 p J 080し 720 p J 080 p の映像、また 5.1 ch などのデジタル音声 
にも対応しています。 

• HEAC に対応 

HEAC 対応のため、 HDMI のイーサーネットが使用可能。 

※く接続例1> 参照 

Audio Return Channel により、ホームシアターと接続した際、テレビの 
音声が、ホームシアター経由で 5.1 ch で聴くことができます。 

※く接続例2> 参照 

•3 D 対応 

本製品を経由して、 3 D 画像が楽しめます。 


本製品は从下のハードウェア環境を持つ機器に接続してご使用いただけ 
ます。 

• HDMI 出力端子を搭載した機器畑 u - ray レコーダ、 DVD プレーヤ、ハー 
ドディスクレコーダ、家庭用ゲーム機器など） 

• HDMI 入力端子を搭載したテレビ、液晶プロジェクタなど 


(HI 


) 


く接続例1> 




HEAC を 
利用した 
インターネット 
接続 

入カポート 



る種レコーダ等 
HEAC 巧応機 


家庭用ゲーム機 
锡ル/ ハイビジョン PLAYSTATION ®3 
テレビ xbox 360 等 

巧 AC 巧応機 

イーサネットケーブル 


ルーターなど 


インターネット 

信号 



イーサネットケーブル 


Blu - ray レコーダー、テレビそれぞれから、インターネッ 
卜の配線を必要とせず、テレビをインターネットに繫げ 
るだけで、 Blu - ray レ〕ーダーもインターネットに接続 
できるようになる機能です。 


( 過1品 微媛翊癒!强逗翻 觀お巧! 

本製品をご使用になる前に、从下のものが同捆されていることを確認し 
てくださし、。万が一、欠品•不良などがございましたら、お買い上げいただ 
いた販売店までご連絡ください。 

□本体 

□取扱説明書(本書） 

□製品イ呆証書いくッケージに記載） 
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HEAC 対応のホームシアター、テレビを接続すれば、 
日 lu - ray レコーダーの音声も、テレビの音声も己.1かで 
聴く事び出来ます。 


この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関するな証の条件等を規定するものです。お客様 

が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご 

購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さし、。なお、この約款によルお客様の法律上の 

権利が制限されるものではありません。 

第1条(定義） 

1この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した 
重要な証明書をいいます。 

2この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用ち法に基づいて製品を作動させた場合であっ 
ても、製品が正苗に機能しない状態をいいます。 

3この約款におし、て、「無償修もとは、製品が故障した場合、弊出)端償で行う当諭障偃所の修いしず t ； 

4 この 約款において、「無償保証」とは、 この 約款に規定された条件により、興社がお客様に巧し無償修 
理をお約束することをいいます。 

5この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、 
お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 

6この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して巧包されたもののうち、本体部分をいし、、付属 
品および添付品などはさまれません。 

第2条(無償保証） 

1製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修巧を依頼すること 
により、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっ 
ても無償保証の適用を受けることができません。 

2修巧をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。 

3ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアル No. 等の重要事項がホ記入または修正されてい 
ること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアル No. 等の重要事項が 
消去、削臉もしくは改ざんされている場合。 

4販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書 
類（レシートなど)が添付されていない場合。 

5お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起 
因して故障または破損した場合。 

6お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、薛社が指定するものが外の機器と 
の接続により故障または破損した場合。 

7 乂災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または 
破損した場合。 

8消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。 

9前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用ち法にあると認められる場合。 

第3条(修理） 

この約款の規定による修型ま、次の各号に規定する条件の下で実施します。 

1修理のご'依頼時には製品を弊社テクニカルサポートセンターにご送付くださし、。テクニカルサポートセンターについ 
ては各製品添付のマニュアル履子マニュのレを含みます)または/切ケージをご確認くださし、。陆送料は送付元負 
担とさせてし、ただきます。ま/ご送付時には宅配便など送付蚊が残るちをでご送付くださし、。郵送は固くお断り致 
します。 

2修巧は、製品の分おまたは部品の交換もしくは巧修により行います。但し、万一、修理が困難な場合 
または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証か象の製品と同等またはそれが上の性能をち 
する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。 

3ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修巧に際しましては、修理の内容により、ディス 
クもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがござい 
ますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてノ くックアップを作成いたしません。また、薛社は 
当該データの破損、消'失などにつき、一切の責任を負いません。 

4無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、齊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 

5有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂き 
ますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し 
部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。 

第4条(免責事項） 

1お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履 
行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 

2お客様がこ谎入された製品につし、て、隠れた概妨巧った場合比この約款の規をにかかわらホ無償にて当該固距を 
修ネ甫しまたは瑕疵のなし、製品または同等品に交換致します化当該固風〔基づく損害樹實の責に任じません。 

3弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ 
記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損につし、て保証するものではありません。 

第5条(ち効範囲） 

この約款は、日本国内においてのみち効です。また'海外でのご使用につきましては、薛社はいかなる保 

証もいたしません。 


お問い合わせについては a 乂下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 

マニュアル师刷物、添付 CD 諷をご確認くださし、。 


弊社ホームページにて最新 FAQ 情報、最新ドライバダウン 
ロードをご確認ください。 


http://buffalo-kokuvo.jp/support/ 


上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへ 

お問い合わせください。 


http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/ 


050 - 5805-9384 


※電話番号はお掛け間違いのないようにごま意くださし、。 

050-3163-3177 月〜±(曰•祭曰、年末年始除く） 

り J り J IUJ J I / / 9:30〜12:00/13:00〜18:00 

※〇50から始まる IP 電話を利用しています。 


修理品の発送先 ( A ) 

く送付先> 

干 470-1 121愛知県豊明市西" I 町島原1 -1 

バッファローコクヨサプライ修理センター宛 


•製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更 
される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

- BUFFALO™ は、株式会社メル〕ホールディングスの商標です。本書に記載されてい 
る他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、◎などの 
マークは記載していません。 


株式会社バッファローコクヨサプライ 
BSAK 202 取扱説明書 


初版発行2010/10/22 
KM 00-0189-00 
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